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NOTES; 

1 . 


ALL RESISTORS ARE 1/4-WATT AND HAVE A TOLERANCE 
OF 5%. VALUES ARE IN OHMS. 

CAPACITOR VALUES ARE IN MICROFARADS UNLESS 
MARKED OTHERWISE. 


SYMBOLS: 

□ 

INDICATES 

<- 

INDICATES 

>- 

INDICATES 


INDICATES 


4. 


FUSE FI IN THE SHADED AREA IS CRITICAL TO CONTINUED 
SAFETY. REPLACE IT WITH THE SAME RATED PART OR WITH 
THE CORRECT HEATH COMPANY PART. 
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